JULIUSZ POBIAL 


em. c. k. Major Obrony krajowej, 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie. opatrzony Swietemi 
Sakramentami, zasnal w Panu dnia 22 Lutego 1898 r. 
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W ciężkim smutku pozostała rodzina, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych na 
wyprowadzenie zwłok we Czwartek dnia 24 Lutego b. r. o godzinie 3 po południu ze Szpitala 
sarnizonowego na Wawelu wprost na Cmentarz. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Piatek dnia 25 Lutego b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Florvana. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


